18 januari 1987 


Dalfirada Stein deels uitgebrand 


een felle brand legt in alle vroegte het 
recreatiegedeelte van het Dolfirade in 

; Stein in de as. De bar- en 
conferentieruimte brandt geheel uit. De 
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henk EE: ‚ dolfijnen en zeeleeuwen lopen geen (Foto Peter Schols) 
ends gevaar, omdat zij de winter doorbrengen 

1986: Puck, TExen in het andere dolfinarium van eigenaar 

Linda in hun nieuw PREEK | 

Dolfirado (Foto vil John Slootmaker in Zandvoort. 

Nilwik } De technische recherche verklaart dat het 


zeker is dat de brand is aangestoken. De 
totale schade beloopt enkele tonnen. 
De eigenaar wordt verdacht van medeplichtigheid aan-, danwel het 
opdracht geven tot de brand. Maar na 48 uur moet de politie de 
Zandvoorter weer laten lopen wegens gebrek aan bewijs. 
In 1988 wordt het Dolfirado verkocht door de bank, omdat de 
toenmalige eigenaar Slootmaker niet aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, 
De man hoopte na de brand het Dolfirada weer op te kunnen 
bouwen met het verzekeringsgeld. De verzekering betaalde echter 
niet uit, omdat het gebouw onderverzekerd was. 


In 1981 kreeg Stein , naast Harderwijk en Scheveningen een 
dolfinarium. 

In 1985 werd Dalfirada failliet verklaard en opgekocht daar de 
Nederlandse Middenstands Bank. Deze verkocht het weer aan het 
Dolfinarium in Zandvaart. 

In 1986 vond de heropening plaats. 

In 2002 werd het gebouw definitief gesloopt. 


